OS Changelogs:

1.1.2 changes (2009.1.16)
	1. replace the ec modules file (ec_ftd, ec_batd, ec_miscd, ec_scid) to version 1.31 from 1.20. 

1.1.1 changes (2009.1.14)
	....

